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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 


No. C /1838/ 2011/DCK . 

29th July 2011. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following equipments to Government Dental College, 
Kottayam . 

The tender should be superscribed Tender No..... due 
on 2 - 9 - 2011 and addressed to the Principal, Government 
Dental College , Kottayam . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at Dental College , 
Kottayam on 3rd September 2011 at 11 a. m . in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours ie . 
10 a. m . to 3 p . m . upto 1 -9 - 2011 . Cheques, Drafts , Stamps 
etc. will not be accepted towards to cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on an additional 
payment per copy . The tender form is not transferable and 
cost is not refundable . The undersigned reserves that 
right to cancel the tender at any time partially or 
completely without specifying any reason . 


Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of postal charges 50 Money Orders will be 
accepted only up to 20 -8 - 2011. 

Cost of tender form – 1,800 for Sl. No. 1, 1013 for 
Sl. No. 2 , 675 for Sl. No. 3 , 900 for Sl. Nos. 4 , 7 , 
1 ,575 for Sl. No. 5 , 788 for Sl. No. 6 , 563 for Sl. No. 8 
and 450 for Sl. No. 9. 

Last date of receipt of Money Order — 20 -8 -2011. 

Last date and time for receipt of tender sales 
1- 9 - 2011, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 2 - 9 -2011, 
3 p . m . 

Date and time of opening tender — 3- 9 - 2011 , 11 a . m . 


- (1) 


(2) 


| ( 3) 


7 
- 8 


C/ 1844/ 11 /DCK 
C /1845 /11/DCK 


9 


C/1847/ 11 /DCK 


222011 - IOPA X -ray Machine - 2 
23 / 2011 — Hydro Soldering 
Unit — 1 
24 /2011 — Examination Gloves 
Medium size ( 100 Piece in 
Packet ) — 700 Pkts. Large Size 
(100 Piece in Pkts.) 
- 50 Pkts . 


Government Dental College , 
Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C1 /10787/ 2011 / MCK . 


29th July 2011 . 


- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്തു 
1 - 9 - 2011, 3 മണി വരെ നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ട യം - 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അ യ യ് ക്ക ണം . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ മുഖാന്തരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . 
മണി ഓർഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതി. 
20- 8-2011 ആണ്. ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിന്റെ 

പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗി ക മാ യോ 
പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ റദ്ദ 
ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
2 - 9 - 2011 - ന് 3 മണിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ഓരോ ടെണ്ടറും 
പത്യേകം മേലെഴുത്തോടുകൂടിയ കവറുകളിൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറുകൾ 2011 സെപ്റ്റംബർ മാസം 3 -ാം തീയതി 
( ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം) തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,800 , 
കമനമ്പർ 2 - ന് 1, 013, ക്രമ നമ്പർ 3 - ന് 675, ക്രമനമ്പർ 
4 - നും 7 - നും 900, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1575, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
788, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 563, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 450. 

മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
20 - 8 - 2011. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 1- 9 - 2011, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 9- 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 - 9 - 2011, 
11 മണി. 

DETAILS OF ITEMS 
| File No . Tender No . and Name 

of the Item with Qty. 
(1) (2) 

(3) 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Pharmaceutical Laboratory Glass Wares 
equipments to Medical College, Gandhi Nagar, Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 1, 144 prescribed cost in cash or by Money 
Order till 5 - 9 - 2011 , 12 .30 p . m . No other modes of 
remittances will be entertained . Those who require tender 
forms by post, a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
atleast 10 days prior to the closing date of tender 
sales. Cost of tender forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as “ Tender No. C1/ 10787 / 2011 /MCK for the 
purchase of Pharmaceutical Laboratory Glass Wares ” 
addressed to “ The Principal, Medical College , 
Kottayam - 8 ” should reach this office on or before 
5 - 9 - 2011, 1 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
5 - 9 - 2011 , 3 p . m . the presence of the tenderers or their 
authorised representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


No . 


| 1 


C /1838/ 11 /DCK 


2 C1839/11 /DCK 
3 C/ 1840 /11 /DCK 


16 /2011 — Electrically Operated 
Dental Chairs (Buy back of 3 
chairs - 2 hydraulic and 
Pantographic ) — 15 
17/ 2011 - Ultrasonic Scaler - 17 
18 / 2011 - Autoclave - Front 
loading — 5 
19 /2011 - Microtome - 1 
20 / 2011 — Soft Tissue Laser 
Unit — 2 
21/2011 — Printer for Digital OPG 
Machine - 1 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ 
ലാബോറട്ടറി ഗ്ലാസ്സ്വെയേഴ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,144 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
5 - 9 - 2011 , 12. 30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 


4 
5 


C /1841/11/DCK 
C/1842/11/DCK 


6 


C/ 1869 /11 /DCK 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 10787 / 2011/ എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലാബോറട്ടറി ഗ്ലാസ്സ് വെയേഴ്സ് എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 5- 9 - 2011, 1 മണിക്കു മുൻപ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
5- 9- 2011, 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 

അ ധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Medical College , 
Gandhinagar, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 

| [ No. 55/2011 - 12 / MCTCR ) 
No. C4/ 8819 / 2010 / MCTCR. 

28th July 2011 . 
The last date fixed for the receipt of Tender 
No . 55 /2011- 12/MCTCR dated 30 -5 -2011 for the supply of 
Kitchen Utensils for New Womens Hostel of Government 
Medical College, Thrissur is extended upto 5-9 -2011 at 1 p. m . 
The tender will be opened at 3 p . m . on the same day . 
Sale of tender forms will be closed at 4 p . m . on 
3 -9- 2011. The cost of tender form is 1, 560 and duplicate 
copy is 832 . Money Order will be accepted upto 
27 -8- 2011. 50 should be sent additionally if needed by 
post . All other conditions remain unchanged . 


TENDER NOTICE 
| No. S3/10820 /2011/ MCC . 

| 18th July 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized suppliers 
for the supply of Patient Warming System to Department 
of Paediatric Surgery of Medical College , Calicut. 
Demonstration of the item is to be done if necessary. 
| PAC - 2 lakh. 

Cost of tender from — 416 . 
By Post - 456 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
20- 8- 2011, 3 . 30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form — 
31 - 8 - 2011, 3 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
1 - 9 - 2011 , 11 a . m . 

Date and time of opening of tender form 
1 - 9 - 2011 , 11 . 30 a . m . 

Tenders should be superscribed with Tender No. and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode. Each tender should be submitted along with 
an agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. The tenders will be opened on the above 
date in the presence of the tenderer or their authorized 
representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on 
request, along with the remittance of 140 by 
Money Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode. 

Further details can be had from the office of 
the Principal, Medical College during working 
hours (0495- 2350 212). 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലേഡീസ് 
ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമായ അടുക്കള ഉപകര ണ ങ്ങ ൾ 
സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനായി 30 - 5 - 2011- ൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ 
ദർഘാസ് നമ്പർ 55 / 2011- 12 / എംസിടിസിആർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അ വ സാന ദിവസം 5 - 9 - 2011 ഉച്ചക്ക് 1 മണി യി ലേക്ക് 
ദീർഘിപ്പിച്ചതായി ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 3 -9- 2011, 4 മണിവരെ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില 1,560. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില 832 . ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 
മണിയോർഡറുകൾ 27 - 8- 2011 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 4 മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യം 
ഉള്ള വർ 50 ചേർത്ത് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് നിബന്ധന 
കൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശുശസ്ത്രക്രിയാ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് വാർമിങ്ങ് സിസ്റ്റം വിരതണം 
ചെയ്യുന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മൽസരാധി 
ഷ്ഠിത വു മായ ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 
നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 2 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416. 
തപാൽ വില 456. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20-8- 2011 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 

-- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
- തീയതിയും സമയവും- 31-8 - 2011 , 3. 30 മണി. 


Government Medical College , 
Thrissur . 


(Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
M2O1101- 9 - 2011, 11 am . 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1- 9 - 2011, 11.30 am . 


ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ട 
താകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതി നിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 
തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 

ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആഫീസിൽ 
Mlmo (2014 Ool N20633108 elejmom . (0495: 2350 212 ). 


SPECIFICATION 
Patient Warming System 
Antibacterial, blood and fluid resistant reusable cover 
High thermal uniform conductivity 
Very short warming time 
Built in pressure relief 
No surround warming, should be X - ray translucent 
100 % surgical access. 
Under the patient warming mattress 
Washable or can be cleaned with disinfectant 
Weight : 1 kg . approx . 
Control : digital control with all possible combinations 
Temperature setting 37 to 40 centigrade with auto cut off 
at 43 C . 
Operation : touch screen / or other user friendly. Silent 
operation with alarm facility . 
Current-should work on mains, should not consume more 
than 100W 
Safety : Auto Stop in case of over heating 
CAMC and on call sevice 
Warranty / guarantee for 2 years 
Schedule of Item : Patie Warming System — 1 No. 


No . S1/ 941/2011/ICD . 

20th July 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of DLCO Gas (8 Cylinders ) and 
Bacterial filter 500 Nos . to DLCO Room of the Department 
of Medical Education of Institute of Chest Diseases , 
Medical College , Kozhikode . 

Estimate cost is 1, 50 ,000 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases, Medical 
College , Kozhikode directly on payment of 450 on or 
before 27 -8 -2011, 3.30 p . m . or by Registered Post on or 
before 20 -8- 2011 producing Money Order taken in favour 
of Superintendent, Institute of Chest Diseases, Medical 
College , Kozhikode for 500 . Tenders should be 
superscribed as “ Tender No. S1/941 /2011 /ICD and 
addressed to the Superintendent, Institute of Chest 
Diseases, Medical College , Kozhikode ” . Tenders should 
submit on or before 29 - 8 -2011, 11 a . m . Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened at 11 . 30 a . m . on 31 -8 - 2011 in the presence of 
tenderers or their authorised representatives. 

Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2012 . 

Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only . The tender which do not satisfy the 
conditions without the agreement and within sufficient 
Earnest Money Deposit , are liable to be rejected without 
any notice . If requested the equipment should be 
demonstrated . Tender forms are not transferable . Cheques, 
Drafts , Postage Stamps etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Duplicate copy of tender forms 
can be obtained on payment. 

Further details can be had from the office of the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases, Medical 
College , Kozhikode during the working hours. 


DETAILS OF ITEMS 


Name of Items 


Particulars 


Quantity 


1 


DLCO Gas 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issue by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demo at his own cost 

if requested . 
3. The tenders are not satisfying all the conditions 

are liable to be rejected without further notice . 


DLCO Gas Mixture 
0 .3 % CO + 0 .3 % CH4 + 
21 % 02+ 1 % Ar Balance 
N2 


500 


Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Principal. 


Bacterial viral 
filter for DLCO 
Machine 


നിബന്ധനകൾ 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The items should be supplied through out the period 

of tender (2 years). 
2 . DLCO Gas should be supplied to drug store of 

Institute of Chest Diseases , Calicut and empty 
Cylinders should be collected back from the drug 

store . 
3. No loading and unloading charges, Service charges 

will not be met from the hospital account. 


- 1. സാധനങ്ങൾ ടെണ്ടർ കാലാവധിയായ 2 വർഷം മുടക്കം 

കൂടാതെ ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ്. 
-- ഡി.എൽ. സി. ഒ. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ആശുപ്രതി ഡച്ച് 

സ്റ്റോറിൽ എത്തി ക്കു കയും കാലി സിലി ണ്ട റു കൾ 
സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വിതരണക്കാർ തന്നെ ശേഖരിക്കേണ്ടതു 
മാണ്. 
- വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോഡിംഗ്/അൺലോഡിംഗ്/ 
സർവീസ് ചാർജു കൾ യാതൊ രു കാ ര ണ വ ശാലും 
ആശുപ്രതി വഹിക്കുന്നതല്ല. 


Institute of Chest Diseases , 
- Medical College, Kozhikode. 


(Sd.) 
- Superintendent. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസീസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഡി .എൽ. സി. ഒ. റൂമിലേക്ക് 
ഡി .എൽ. സി . ഒ. ഗ്യാസ് ( 8 സിലിണ്ടർ), ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ 
ഫിൽറ്റർ - 500 എണ്ണം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
മുദ്രവച്ച മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസുകൾ സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് 
ഡിസീസസ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില യായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടു 
കൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീ സസ് സൂപ ണ്ടിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- സാധനങ്ങളുടെ വിവരണം 


TENDER NOTICE 
No . S3 /3729/ 2011 . 

| 15th July 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the purchase of Ambu bags to Institute of Maternal & 
| Child Health , Kozhikode. 

Tenders should be superscribed with tender number 
as indicated below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut- 8 , Kerala . 
Tender will be opened at 11 a . m . on 3 - 9 - 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 


കമ ഇനം 

വിവരണം എണ്ണം/ 
നമ്പർ 

- അളവ് 
- 1 ഡി.എൽ. സി. ഒ. ഗ്യാസ് ഡി .എൽ. സി. ഒ. ഗ്യാസ് 8 

മിക്സ്ച ർ 0. 3 % സി . ഒ.പ 
0. 3 % സി.എച്ച്.4+ 21 % 02 + 
1 % എ . ആർ. ബാലൻസ് 
എൻ. 2 


500 


2 ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ 

ഫിൽറ്റർ ( ഡി .എൽ. സി. ഒ. 
മെഷീൻ) 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms, which will not be refunded 
under any circumstances. Postage Stamps, Drafts etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. Tender 
forms will not be sent by VPP. 

Approximate Cost _ 33,250 . 
Cost of tender forms : 

Original - 300 + 12 .5 % Tax ( 338 including Tax) 
Duplicate — 150 + 12 .5 % Tax ( 169 including 

Tax ) 
If sent by post ( Postage) — 50 

Closing date and time of sale of tender form 
1- 9-2011, 3 p . m. 

Last date and time of receipt of tender form 
2-9 -2011, 5 p . m . 

Opening date and time of tender form 
3-9 -2011, 11 a. m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ-എസ്1/941 / 2011/ ഐ . സി. ഡി. 


ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 450 . 
തപാൽ വഴിയുള്ള വില - 500. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 20- 8- 2011 വൈകിട്ട് 3 മണി. 

ദർഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 8- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 8- 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 


Date up to which the rates are to be firm — 31- 7 - 2012 . 


LIST OF ITEMS 


Product 


Quantity 

Nos. 


- No . 


Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . Agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 should be submitted along 
with tender. The EMD should be submitted as 
bank draft. 


3 


Ambu bag (adult) 
Ambu bag (Paediatric ) 
Ambu bag (New Born ) 500 ml. 
capacity ( Silicon rubber, autoclavable 
with Corrugated tube reservoir) 


Quote the price for one number inclusive of all taxes , 
which should be mentioned clearly. Further details can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours on any working day. The undersigned has the 
right to postpone /cancel the tender process without prior 
notice and decision taken by the Superintendent will be 
final. 


Institute of Maternal and 
Child Health , Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


കോഴിക്കോട് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ആംബു ബാഗ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദവെച്ച ടെന്ററുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 33,250. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

ഒറിജിനൽ - 338. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 169 . 
പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജ്- 50 അധികം. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 9- 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- - 2- 9-2011, 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 - 9- 2011 , 
11 മണി. 


ദർഘാസ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- 31-7 - 2012. 


ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി.എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യ 
മായ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ദർഘാസിന്റെ വില അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിലെ പ്രവർത്തി 
സമയത്ത്അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


